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RESUMO: Uma nova espécie do gênero Lockhartia Hook 
(Orchidaceae Juss.), coletada no Estado do Pará, é descrita e 
ilustrada. Lockhartia ivainae Silva & Oliveira não apresentou 
afinidade com nenhuma espécie descrita para o gênero Lockhartia 
Hook., conforme consulta em bibliografia especializada. 
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ABSTRACT: À new species of Lockhartia Hook (Orchidaceae Juss), 
collected in Pará State, is described and illustrated. Lockhartia 
ivainae Silva & Oliveira has no affinity with any other species 
described in specialized bibliography on genus Lockhartia Hook. 
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INTRODUÇÃO 


Segundo Dressler (1993), o gênero Lockhartia inclui-se na 
Subfamília Epidendroideae Lindley, Tribo Maxillaricae Pfitzer, 
Subtribo Oncidiinae Benth., e é representado por aproximadamente 
trinta espécies, com distribuição desde o México e Trinidad até o Brasil, 
Bolívia e Peru. 
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Em um estudo taxonômico sobre as Orchidaceae da Amazônia 
Brasileira, coletou-se no município de Água Azul do Norte, estado 
do Pará, uma amostra pertencente ao gênero Lockhartia Hook., que 
não se enquadrou em nenhuma das espécies já descritas para a flora 
orquídica, conforme foi constatado analisando-se os trabalhos de 
Cogniaux (1906), Hoehne (1949), Flora de Venezuela (1970), Pabst 
& Dungs (1975) e Dressler (1993). 


DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE 


Lockhartia ivainae Silva & Oliveira, sp. nov. 


Tipo. Brasil, estado do Pará, município de Água Azul do 
Norte, margem do rio Água Azul , 06/1999. A.T. de Oliveira, 03. 
Holótipo MG: 150584. Figura 1; ibidem, 19 km da sede do município, 
campina na margem do rio Água Preta, 06/1994. J.B.F da Silva & 
P Magalhães , 330. Parátipo MG: 146090. 


Epiphyta pendula; inflorescentia solitaria, sub-terminali, flore 
erecto, sepala dorsali lanceolata, erecta, lateralibus oblongo- 
lanceolatis, retrorsum arcuatis; petalis ovato-lanceolatis; labello 
convexo, longitudinaliter oblongo-ligulato, apice obtuso-emarginato, 
marginibus loborum lateralium laevibus; disco intra lobos laterales, 
protracto usque ad apicem labelli, dum hoc adrupte reflexo, praedito 
callositate debile, oblongo-ovata, in base habente partem sub- 
oblongam, minutissimis pilis; columna brevi, angusta in basin, apice 
duabus alis; anthera terminali, operculata; duobus poliniis. 


Epífita pendente, caules 14 cm compr., 0,7 cm larg., verdes, 
numerosos, fasciculados, eretos. Folhas 1,5-3 cm compr., 0,5-1,5 cm 
larg., verdes, rígidas, dísticas, imbricadas. Inflorescência solitária, 
subterminal, flor 1 ou mais , amarela. Brácteas florais 4 mm compr., 
3 mm larg., apressas aos pedicelos, membranáceas, cordado- 
orbiculares. Pedicelos 9 mm compr., cilíndricos, arqueados a partir do 
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Figura 1 - Lockhartia ivainae. A) Hábito; B) Detalhe da flor; C) Partes da flor: sépala dorsal 
- sd, sépala lateral - sl, pétala — p; D) Coluna; E) Detalhe do labelo; F) Labelo em vista 
frontal; G) Polinário com as polínias; H) Antera. 
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terço médio. Sépalas 4 mm compr., 2-3 mm larg., amarelas, côncavas, 
a dorsal lanceolada, ereta, as laterais oblongo-lanceoladas, arqueadas 
para trás. Pétalas 6 mm compr., 2 mm larg., amarelas, convexas, 
lanceolado-ovadas. Labelo 6 mm compr., 3 mm larg, amarelo, com 
duas pequenas máculas vermelho-vinho no disco, convexo, 
longitudinalmente oblongo-ligulado, ápice obtuso-emarginado; bordas 
dos lobos laterais lisas; disco 4 mm compr., entre os lobos laterais, 
estendendo-se até próximo ao ápice do labelo, quando este 
abruptamente arqueia-se para baixo, formando uma calosidade fina, 
oblongo-ovada e apresentando na base uma porção suboblonga de 
minúsculos tricomas. Coluna 2,1 mm compr., 1,5 mm diâm., amarela, 
com mácula vermelho-vinho, curta, estreitando-se para a base, ápice 
com um par de alas ; antera 1,5 mm compr., 1 mm diâm., terminal, 
operculada, polínias 2. 


O epíteto específico é uma homenagem dos autores à Sra. Ivaina 
Tavares de Oliveira, progenitora do co-autor deste trabalho. 


Pelos aspectos morfológicos, Lockhartia ivainae Silva & Oliveira 
não apresenta afinidade com nenhuma espécie descrita para o gênero, 
conforme constatado em consulta bibliográfica. 
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